Stanisław Dukwicz 


Urzednik techniezny kolei Karola Ludwika, 


A, 4 © © an 
przeżywszy lat 35, opatrzony SS, Sakramentami, zmarł d. 20 Lipca 1878 r. 


Pogrzeb odbędzie się we Wtorek d. 23 b. m. o godzinie 4 po południu ze Szpitala s. Łazarza, na który 


urzędnicy kolei Karola Ludwika, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego zapraszają, 


W drukarni „CZASU“ w Krukowle. 


